MARYA z Pieczarskich FRIMEL 


Żona restauratora 


przeżywszy lat 42, po długiej i bardzo ciężkiej chorobie, opatrzona 


Sw. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 0-g0 Maja 1889-g0 roku. 


W ciężkim smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 

Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok we Środę d. 8 b. m. 

o godzinie 4-tej popołudniu z domu pod Nr. 12 przy ulicy Mostowej wprost na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


